
BRAUN (Max Braun Werke, Frankfurt/Main) - Mod. Super 88 UKW. A modulazione d’ampiezza e di frequenza. Onde lunghe 120-315 kc/s, onde medic 515-1620 kc/g, onde corte 
o0,8 metn, onde ultracone (FM) 8,,5-100 Mc/g. FM/AM a 460 kc/s, FM/MF a 10,7 Me/s. Riproduzione elettroacustira 3D. Potenza d’uscita 6 watt. Consume 55 watt. 
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